शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या 
संस्थेस सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४४/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.डीएमईआर- 
२२०११/३०४/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक १३.११.२०२३. 
शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात 
राज्य योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून रुपये ७,६२,९३,५९७/- (रुपये सात कोटी, बासष्ट 
लक्ष, SMT हजार, पाचशे सत्याण्णव फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


= तालका नग प्रति एकूण किंमत 
अ यंत्राचे नांव न्हा किंमत एकूण किंमत 
संख्या । नग किंमत 
|e Used सीपीसीआर मॅनेव्किन za ५००००० ५००००० 
: एनेस्थेसिया Th tear विथ मल्टीपरा व णा Ff 
मॉनिटर 090000 090000 

मॉनिटर (मिडीयम एन्ड) ; ग 

३ | कलर प्रिंटर स्कॅनर कॉपीअर (हाय एन्ड) दिव ८०००० ८०००० 
डायमंड ग्लास मार्कर ४ २०० ८०० 

५ | SAR टेबल (हाय एन्ड) ४ ४५००० १८०००० 

६ | ड्रिल मशीन(हाय एन्ड) 1 १_| ७५०० ७५०० 
हॉट एअर ओव्हन कव्हर फॉर IST 

9 ca ५०००० ५०००० 
स्लाईड (४५७) 
इनकक्‍्यूबेटर (मिडीयम एन्ड) " १01) १०१००० १०१००० 
लॅपटॉप Poa ८०००० ८०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव a हाते एकूण किंमत 
संख्या | नग किंमत 

| qo | एलसीडी प्रोजेक्टर 1 १_| १००००० १००००० 
११ | एलसीडी प्रोजेक्टर स्क्रीन विथ स्टॅंड Ez 20000 20000 
१२ | रेफ्रिजरेटर (हाय एन्ड) a १५८६०० १५८६०० 
१३ | स्लाइड स्टोरेज SM (STS एन्ड) i १_| ६४१०० ६४१०० 
१४ | ऑल इन वन डेस्कटॉप (हाय एन्ड) दिवड १२५९०० १२५९०० 
१५ । कलर प्रिंटर स्कॅनर कॉपीअर (हाय एन्ड) a ८०००० ८०००० 
१६ लेबारेटरी इनक्यूबेटर La 200000 200000 
१७ | लेबारेटरी रेफ्रिजरेटर | १_| ९४००० ९४००० 
१८ | एलसीडी प्रोजेक्टर a १००००० १००००० 
१९ | एलसीडी प्रोजेक्टर स्क्रीन विथ ees a 20000 20000 
२० | We स्पेंटुला | 9 | 20 २० 
२१ | एअरोटर हडपीस 1 १_| ९००० ९००० 
२२ | ब्लीचिंग युनिट Pa 30000 30000 
२३ | IR हॉल्डर hae १०५ १०५ 
२४ | कॉपोसिट फिनिशिंग किट | १०००० १०००० 
२५ | कॉपोसिट इंस्ट्रमेट a 30000 30000 
२६ | कॉन्ट्रंगल मायक्रोमोटर हँडपीस | 9 | १०००० १०००० 
२७ | डिजिटल पल्प टेस्टर ay १०६५० १०६५० 
२८ | एंडोमोटर शिवडी ९०००० ९०००० 
२९ जीपी कटर | १_| १०००० १०००० 
३० लीड wT 1 १_| (9००० (90०00 
३१ । Haas कलर कोडेड प्रोब Se 3000 3000 
३२ | मायक्रोमोटर 1 १_| ४८००० ४८००० 
33 नेबर प्रांब | 9 | 3000 3000 
३४ | नीडल डिस्ट्रॉयर Za 3400 ३५०० 
३५ | ऑपरेटर स्टूल | 9 | ७१०० ७१०० 
वा ie लाइट FSR युनिट (मिडीयम १ sone वा 
३७ | पोर्टेबल 0२ सिलेडर 1 १_| १५००० १५००० 
३८ | पंच बायोप्सी टूल | 9 | 3000 3000 
३९ | व्टिझर | १_| ४५० ४५० 
go | Unc-94 We za 3000 3000 
४१ | हू प्रोब -पीरियडान्टोलॉजी शिंका ३००० 
४२ | विल्यम्स प्रोब 1 १_| ३००० ३००० 
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अ.क्र यंत्राचे नांव ae as एकूण किंमत 
संख्या । नग किंमत 
४३ | कोलोनोस्कोप (हाय एन्ड) 1 १_| ३०००००० ३०००००० 
४४ | डिजिटल बीपी ऐपॅरट्स १६ २००० ३२००० 
४५ ईसीजी मशीन 8 ७५००० ३००००० 
४६ | जनरलसर्जरी किट ४ ११०००० ४४०००० 
४७ | STAIR स्कल्पल eg] 2000000 2000000 
४८ | हाईट्स मेजरींग KES (हाय एन्ड) १२ ५८५० ७०२०० 
४९ । लप्रोस्कोपिक सिस्टीम (हाय एन्ड) a 44000000 १५०००००० 
५० | मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन 1 १_| १५०००० १५०००० 
५१ ।मल्टीपरा मॉनिटर- ५ परामीटर्स ४ ३००००० १२००००० 
५२ | स्टेथोस्कोप १६ २२४० ३५८४० 
५३ | अपर जी एंडोस्कोप (हाय एन्ड) ह): ३०००००० ३०००००० 
५४ | वेहिंग मशिन एंडल्ट मेक (हाय एन्ड) १२ २८६० ३४२३२० 
५५ | एक्सरे व्यूव्हर (सिंगल स्क्रीन) ४ ४००० १६००० 
५६ | 92 चेनल इसीजी मशीन २ १५०००० ३००००० 
५७ | 2S इको विथ कलर डॉपलर ASI हि २४००००० २४००००० 
ट्ट डिफिब्रिलेटर ३ ३००००० 200000 
५९ । नेब्युलायझर (इलेक्ट्रिक) | 90 | 3000 30000 
UR पंप पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक (लो 
६० | & ६६०० ३९६०० 
एड) 
६१ सिरिंज पंप- मेडिसीन षु ३५००० १७५००० 
६२ । व्यू बॉक्स टू इन वन ४ ४५०० १८००० 
६३ | ऑटोक्लेव्ह (मिडीयम एन्ड) 2 ६८००० १३६००० 
gy | ऑटोमेटड ब्लड Hoy सिस्टमि a १४००००० १४००००० 
६५ | बायोसेफ्टी कबिनेट (क्लास ॥ टाईप A2) na १५०००० १५०००० 
६६ बोड STICK a ५००००० ५००००० 
६७ सेट्रीफ्यूज 3 ८०००० २४०००० 
६८ | डीप फ्रोझर - २०७ (लो एंड) | 9 | ५००००० ५००००० 
६९ | डीजीटील एंनालिटीकल Isa शि २००००० २००००० 
७० | डिस्टिल्ड वॉटर प्लांट | 9 | ५०००० ५०००० 
a एलिसा रीडर विथ वॉशर टेक्निकल लो षि bem — 
एंड 
७२ | हॉट एअर ओव्हन मायक्रोबायोलॉजी २ २०००० ४०००० 
७२ इनक्यूबेटर २ ७५००० १५०००० 
७४ | इंस्पीसेटर a ५००००० ५००००० 
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अ.क्र यंत्राचे नांव a as एकूण किंमत 
संख्या । नग किंमत 
७५ लंबोरेटरी रेफ्रिजरेटर ३ ९४००० २८२००० 
७६ | ल॑मिनार एअर फ्लो ai 240000 240000 
७७ | मायक्रोस्कॉंप बायनोकुलर,रिसर्च ४० २३५०० ९४०००० 
७८ पीएच मिटर २ ५०००० १००००० 
७९ | व्हीआरडीएल रोटेटर [eae 4] ५००० ५००० 
८० । व्होरटेक्स मिक्सर २ २५००० ५०००० 
८१ | वॉटर बाथ (टिश्यू फ्लोइंग) २ ८३६० १६७२० 
1 ३डी लेप्रोस्कांपी सेट विथ ऑपरेटिव्ह ca तयाता नाता 
हायस्टेरोस्कोपी सेट विथ अँक्सेसरीज 
८३ | बीपी ऐपॅरट्स (हाय एन्ड) 4 ४००० २०००० 
८४ | बीपी ऐपरट्स (लो एन्ड) ५ २५०० १२५०० 
८५ | कॉटरी Hats विथ वेसल सीलिंग क्व ३००००० ३००००० 
८६ | कलर प्रिंटर स्कॅनर HIM (हाय एन्ड) a ८०००० ८०००० 
८७ | M.7.P. SRT मशीन (लो एंड) ea 3] 30000 30000 
८८ | मल्टीपरा मॉनिटर (मिड एंड) | 9 | 240000 २५०००० 
८९ | Nst मशीन (मिडीयम एन्ड) २ २००००० ४००००० 
९० | MR AIM 2 २५००० ५०००० 
९१ | अल्ट्रासाऊंड मशीन Ls २६००००० २६००००० 
९२ | व्हॅक्‍यूम डिलिवरी सिस्टिम (लो एन्ड) 1 १_| ७५००० ७५००० 
९३ | कलर SRM ऑरिजनल ईशिहारा ३ २००० ६००० 
९४ । डिप्लोपिया गॉगल्स २ ५०० १००० 
९५ Eviscerati ऑन सेट LSE || १०००० १०००० 
२९६ ग्लॉकोमा सेट |. .| २०००० २०००० 
९५७ गोनिओस्कोप Le] ५००० ५००० 
९८ | मॅडॉक्स रॉड za १३४४ १३४४ 
९९ | मॅडॉक्स विग 4] २५०० २५०० 
| qoo | एनडी याग लेसर (हाय एन्ड) | 9 | २४००००० २४००००० 
| 909 | नान Grech टोनोमीटर hes ६७२००० ६७२००० 
१०२ । ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप मिड एंड | 9 | 3000000 3000000 
१०३ | फॅकोइमुल falta मशीन | 9 | 3000000 3000000 
१०४ | प्लसिडो डिस्क 1 १_| २००० २००० 
१०५ | स्लिट लेप - हाय एन्ड an ५००००० ५००००० 
ane स्नेळेन्झ चार्ट विथ ऑर विथाऊट रिमोट ह का eis: 
कंट्रोल 
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अ.क्र यंत्राचे नांव ne as एकूण किंमत 
संख्या । नग किंमत 

a आर्थ्रोस्कोपिक Gass मेनेजमेंट सिस्टिम हि eee sae, 
विथ ऑल अँक्सेसरीज 

१०८ | आर्थोस्कोपिक ऑपरेटिंग इन्स्ट्रमेटेस | १ | १३००००० १३००००० 

वल आर्थरास्कोपिक शोव्हर विथ ऑल Ee eth a 
अँक्सेसरीज 

| गल. फ्रक्चर CIS विथ ऑल अँक्सेसरीज “| ३५०९०९ ३५०९०९ 

५ मोबाईल एक्स रे युनिट 2okw za ८००००० ८००००० 

११२ | ओर्थोपेडिक स्माल ase सेट हाय एन्ड 1 १_| १७००००० १७००००० 

गा आर्थोपेडिक see सेट (लार्ज HAAS द्रा शकता er 
सेट) 

११४ | पॉवर ड्रिल हि ता १५०००० १५०००० 

११५ | पॉवर ड्रिल सिस्टम विथ सां आर्था a] १४००००० १४००००० 

११६ oe इन्स्ट्रमेंट a ED 300000 300000 
मायक्रोडिसेक्टोमी Regex 

११७ | हाईट्स मेजरींग KES (हाय एन्ड) ४ ५८५० २३४०० 

११८ | लॅपटॉप zal ८०००० ८०००० 

११९ | ऑल इन वन डेस्कटॉप (मिडीयम एन्ड) ४ ८०००० ३२०००० 

१२० | ऑल इन वन डेस्कटॉप roe =| ५०००० ५०००० 

ae बायनोकुलर कंपाऊठ मायक्रोस्कोप र ee er 
(मिडीयम एन्ड) 

१२२ | बायनोकुलर मायक्रोस्कोप १६ ३०६५० ४९०४०० 

as कलर प्रिंटर स्कॅनर एन्ड कॉपीअर : dacs गजाला 
(मिडीयम एन्ड) 
कंप्लिट इलेक्ट्रोफोरेसीस ऐपॅरट्स विथ 

१२४ वावर रागलाई _ a १३५७०० १३५७०० 
पॉवर सपलाई 

१२५ | सायटोस्पिन (सायटोसेन्ट्रीफ्यूज) za २६५००० २६५००० 

१२६ | डायमंड ग्लासमार्कर १० | २०० २००० 

१२७ | इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री लंब मिडीयम एन्ड a 320000 320000 

१२८ लॅपटॉप ८०००० ८०००० 

१२९ | स्टिल बुक कस विथ ग्लास डोर्स ४ १८००० ७२००० 

बा ऑल प्लॉस्टिक स्लाईड बॉक्सेस des sie मवात 
(मिडीयम एन्ड) 

१३१ | कलर प्रिंटर स्केनर कॉपिअर (हाय एन्ड) 1 १_| ८०००० ८०००० 

१३२ | डेस्कटॉप कंप्युटर eae ६०००० ६०००० 
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अ.क्र यंत्राचे नांव ne as एकूण किंमत 
संख्या । नग किंमत 
a बेसिक SSH सपोर्ट (Bis)cpr (काडिओ शि oe a 
पिल्मोनरी रिसुसिट्रेशान ) मॅनेव्किन 
१३४ | कलर प्रिंटर स्केनर कॉपिअर (हाय एन्ड) | १_| ८०००० ८०००० 
१३५ लॅपटॉप शिवत ८०००० ८०००० 
१३६ | मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर विथ स्क्रिन कि १५०००० १५०००० 
क्लिनिकल थर्मामीटर ARR बेस्ड 
१३७ | इंस्टूरमेंट टु बी रिप्ळे। विथ सुटेबल ~ ५६० ५६०० 
अलर्टनेटिव 
१३८ | हाईट्स मेजरींग स्टॅंड (हाय एन्ड) ३ ५८५० १७५५० 
स्मार्ट टिवी विथ डीवीडी प्लेअर (हाय 
ee Ea ९०९९० ९०९९० 
5 
१४० | वॉटर सेप्लिंग बॉटल (हाय एन्ड) ।_१_ | 3400 ३५०० 
एकूण ७,६२,९३,५९७ 
अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वार्षिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 


किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 
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७) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SATS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

८) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 

९) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 

२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 १६२९) 
३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१७४०११२११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR JAYA 
SHETTY 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 
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५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
६) निवडनस्ती (प्रञा-१) 
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